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FÉDÉRATION 
DE LA CAUCHE DÉMOCRATE 
ET SOCIALISTE 
Candidate : 


Francis VALES 


Député sortant - Maire de Narbonne 
Vice-Président du Conseil Général 
Président du Groupe Socialiste au Parlement Européen 


Francis VALS Docteur Georges ARCIS 


Adioint au Maire de Narbonne 








Docteur Georges ARCIS 





Citoyennes, Citoyens, 


Comme par le passé, avec une confiance qui nous touche beaucoup 
et dont nous vous remercions, vous nous avez très largement placés en 
tête lors du scrutin du Dimanche 23 Juin. 


| faut maintenant, amplifier encore la victoire de la Gauche unie 
dans la circonscription de Narbonne. 


Le devoir des adversaires du pouvoir personnel est aujourd'hui tracé. 


DEMOCRATES ! 
Vous marquerez votre fidélité à la vieille règle de la 
DISCIPLINE RÉPUBLICAINE, oubliant une lutte stérile qui a pu 
Dimanche opposer certains viticulteurs. 


Pour une politique de Progrès Social: 

Pour la défense des Libertés Démocratiques ; 

Pour marquer votre hostilité au pouvoir personnel; 

Pour la Paix dans le Désarmement; 

Pour la défense de la Viticulture et des intérêts économiques 
de notre Circonscription. 


VOTEZ POUR 








FRANCIS VALS 
et son remplaçant éventuel D'° Georges ARCIS 


Vu : le candidat et son remplacant éventuel. ImP. SOUCAILLE, LErIanar 
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